Ś. P. 
Inż. HENRYK 


DOBROWOLSKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 62, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 4 października 1967 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w piątek dnia 6 bm. o godz. 13.30, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


ŻONA, SYN I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 6 bm. o godz. 9 w kościele paraf. Najśw. Panny Marii przed 


ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 6191/67 — R-41 (8434) — 30 


Kraków, pi. Szczepański 2 — Telefon 555-al 


